wiceprezes Oddz. Prokuratorii Generalnej R. P. w Krakowie, 
odznaczony Orderem Odrodzenia Polski 


przeżywszy lat 68, zmarł dnia 11 września 1950 r. 


O zgonie Przełożonego i kochanego Kolegi zawiadamiają 


Pracownicy Oddz. Prokuratorii Generalnej R. P. w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła Najśw. Salwatora na Zwierzyńcu na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w środę dnia 18 b. m. o godzinie 17-tej. 


NABOŻEŃSTWO ŻALOBNE 


odprawione zostanie w czwartek dnia 14 b. m. o godzinie 7% rano w kościele św. Mikołaja. 
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